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PART III 


Education Department 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു 
തരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 

- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യ തീ യതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ വിഭാഗം, 
തിരുവനന്തപുരം. 


- ജോയിന്റ് കൺട്രോളർ. 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് . 12/ 13269 /2010. 2010 ഒക്ടോബർ 4. 

സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ ടാ ളർ 2009 ഏപിൽ 
മാസ ത്തിൽ നട ത്തിയ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവെ യിംഗ് ആന്റ് 
കൺ സ് ടക്ഷൻ മാനേ ജ് മെന്റ് ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷ യിൽ 

കോഴി ക്കോട് ജെ . ഡി . റ്റി . ഇസ്ലാം പോളി ടെ ക് നിരക്കിൽ 
നിന്നും 86 2 2 0 021 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
ശ്രീമാൻ മുഹമ്മദ് റിയാസ്, പി . പി . എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ 
ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ട പ്പെട്ടു പോ യി രി ക്കു ന്നു . 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ , തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ വിഭാഗം, 

- ( ഒപ്പ്) 
തിരുവനന്തപുരം. 

- ജോയിന്റ് കൺട്രോളർ. 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


നമ്പർ റ്റി . എക്സ് . 3/12961/2010 . 2010 ഒക്ടോബർ 11. 

സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോ ളർ 2008 ഏപിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ 
പരീക്ഷ യിൽ എഴുകോൺ സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്കിൽ 
നിന്നും 84 021148 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
ശീമാൻ വിനയ ചന്ദൻ, ആർ. എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ 
ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ട പ്പെ ട്ടു പോ യി രി ക്കു ന്നു . 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യ തീ യതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ വിഭാഗം, 

-- ( ഒപ്പ്) 
തിരുവനന്തപുരം. 

- ജോയിന്റ് കൺട്രോളർ. 


നമ്പർ റ്റി . എക്സ് . 11 /13296 / 2010. 2010 ഒക്ടോബർ 6. 

-- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ ടോ ളർ 2008 ഏപിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ടെക്സ്റ്റയിൽ ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ 
പരീക്ഷ യിൽ കണ്ണൂർ സർക്കാർ പോളി ടെ ക് നിക്കിൽ 
നിന്നും 85060109 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
ശ്രീമാൻ വിജേഷ് ഇല്ലത്ത് എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ 


26th OCTO . 2010 


EDUCATION DEPARTMENT 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് 


. 10/ 13359/ 2010. 


2010 ഒക്ടോബർ 12. 


നമ്പർ റ്റി . എക്സ് 


. 3/ 13557/ 2010. 


2010 ഒക്ടോബർ 20. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ കോ ളർ 2 003 ജൂൺ 
മാസ ത്തിൽ നട ത്തിയ കെ . ജി. സി . ഇ . ( ഈ ല ക് ടി ക്കൽ) 
പരീക്ഷ യിൽ 51237 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
ശ്രീമാൻ പ്രശാന്ത്, സി. പി.എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ കെ . ജി. സി. ഇ . 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം-40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു 
തരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ കോ ളർ 2 003 ഏ പിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ആട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷയിൽ ആറ്റിങ്ങൽ സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്കിൽ 
- നിന്നും 80 050236 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 

ശ്രീമാൻ ഷബു , ജി . എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു 
തരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യ തീ യതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ വിഭാഗം, 
തിരുവനന്തപുരം. 


( ഒപ്പ്) 
ജോയിന്റ് കൺട്രോളർ. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ വിഭാഗം, 
തിരുവനന്തപുരം. 


( ഒപ്പ്) 
ജോയിന്റ് കൺട്രോളർ . 


